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Un especialista de fama internacional como el Prof. Dr. Eduardo Del Ponte se decidió a volcar 
en un libro que llama modestamente “Manual” los conocimientos y experiencia reunidos a lo lar- 
go de los años de labor entomoepidemiológica. Esta obra llena un verdadero claro en la literatura 
científica nacional, pero se proyecta mucho más allá de las fronteras políticas que el título pretende 
limitar. Es un verdadero tratado de entomoepidemiología sudamericana. Los primeros capítulos, I a 
VIMI, son de carácter general, para ubicar al lector en el terreno entomológico. Luego los capítu- 
los IX a XXVII estudian, sistemáticamene, los distintos órdenes de insectos, y los dos últimos de 
arácnidos vinculados a la medicina humana y veterinaria, con la enumeración de las especies patóge- 
nas o portadoras de parásitos o de agentes patológicos, motas sobre su biología y los métodos más 
recomendables de la profilaxis entomológica. Finalmente, el capítulo XXVIII se ocupa de insectici- 
das y repelentes, con consideraciones sobre los compuestos clorados y fosforados que las investigacio- 
nes químicas han aportado a la lucha contra las plagas. Aunque, desde luego, todas las investiga- 
ciones modernas están citadas o resumidas, el libro no es obra de recopilación, sino que está lleno de 
datos inéditos acumulados en la larga obra del autor como entomoepidemiólogo dentro de su patria 
y en el extranjero. A no dudarlo, por mucho tiempo será obra indispensable para todos los que 
tengan que ver con estos problemas. — R. N. Orfila. 


